


La Sierra de las Lagunillas, es una parte de 

la grandiosa Sierra de las Cuatro Villas, dentro 
del Parque Natural de Cazorla, Segura y 

las Villas. Justo es por esta parte donde 

el río Guadalquivir traza su amplia curva y 

se vuelve para el corazón de Andalucía. Hace 
unos años esta sierra de las Lagunillas, 

fue arrasada por un gran incendio. Pero antes 
de que las llamas carbonizaran los bosques, 
esta sierra estaba cubierta con una 
hermosísima vegetación. Por estos rincones 
discurren algunos de los caminos que se recogen 
en este pequeño libro. 
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